Marya 1 Konikowa 4 Szostkowa 


przeżywszy lat 83, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła 
dnia 22 czerwca 1904 roku. 


W smutku pozostali synowie, wnuki i prawnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w piątek dnia 25-go b. m. 

o godzinie 8 rano z domu żałoby L. 91 w Krowodrzy do kościoła parafialnego św. Szczepana 
na Piasku, a po odprawionem Nabożeństwie, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4, Filla ul. Kopernika L. 6. Cecionkemi drukarni Zwiąrkowej w Krakowie. 


